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I.  Die Gase.
in Taf. I kann man fur die Masse von 1 cbm eines beliebigen Feuer-gases (0°, 760mm) setzen
Q = 0,34(f —*0).........(i)
Mit Su als unterem Heizwert, Vg als Feuergasraum von 1 kg (oder 1 cbm) Brennstoff wird der ursprungliche Warmeinllalt der Masse von 1 cbm Feuergas gleich HjVg.
Der verhaltnismaBige Abgasverlust 1st als Verhaltnis dieser beiden Betrage
Fig. 18..
ffierin ist, mit Tgo als Feuergasmenge ohne LuftiiberschuB, Lm^ als theoretischer Luftmenge, n als LuftiiberschuBzahl, wie leicht folgt
und folglich der Abgasverlust
9o
(3)
• Nun ist JETjFfl,, der izrspriingliche Warmeinhalt von 1 reinem Feuergas, em fur einen BrennstofE mit bekanntem Hv wai. bekannter Zusammensetzung berechenbarer Wert. ZahlemnSfi% aeigt er selbst fiir Brennstoffe sehr verschiedener Art nur mSfl%aederztischlagen, 1st >rag 600 w, mit w als Sumrne von Verbrennungs- und Feuchtig-1 1 kg Brennstoff. Zu 1 cbm Feuergas gehorfc also die Verfliis-600 wlVg. Kiihlt man nun ein dampfhaltiges Feuergas bis tQ ab, Igende Warmemengen zu entziehen: ben t und *, die Warme
